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NOTTING HILL- Sukhumvit Praksa 
2nd-29th Floor Plan 
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Notting Hill ค อ น โด ม ิ เน ี ย ม ต ั ้ ง อ ย ู ่ ใน พ ื ้ น ท ี ่ เศ ร ษ ฐ ก ิ จ ส ํ า ค ั ญ แน า ด ให ญ่ ร อ ง จ า ก ก ร ุ ง เท พ ฯ เป ็ น แห ล ่ ง อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม ท ี ่ ม ี ศั ก ย ภา พ ส ู ง พ ร ้ อ ม ร อ ง ร ั บ 
ท ุ ก ก า ร เจ ร ิ ญ เต ิ บ โต ใน อ น า ค ต อ ย ่ า ง ต ่ อ เน ื ่ อ ง น อ ก จ า ก ท ํ า เล ค ุ ้ ม ค ่ า ท ี ่ ส ุ ด บ น ถนน แพ ร ก ษา Notting Hill ค อ น โด ม ิ เน ี ย ม ย ั ง ให ้ ผู ้ อ ย ู ่ อ า ศั ย เต ิ น ท า ง 
ส ะ ด ว ก ส บ า ย ร ว ด เร ็ ว ด ้ ว ย ร ถ ไ ฟ ฟ ้ า ส า ย ส ี เพ ี ย ว ส ถา น ี แพ ร ก ษา (E21) เพ ี ย ง 650 เม ต ร จ า ก ต ั ว โค ร ง ก า ร เต ิ น ท า ง ส ู ่ 
Asoke Interchange เพ ี ย ง 30 น า ท ี แล ะ บ ร ิ ก า ร ร ะ ด ั บ โร ง แร ม 
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650 M BTS Praksa Station 6.5 KM Bang Pu Industrial (น ิ ค ม อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม บ า ง ป ู ่ ) 
700 M Robinson 7.0 KM Ancient Siam (เม ื อ ง โบ ร า ณ ) 

700 M Big 0 Superstore 10 KM Bangpoo Resort (ต า ก อ า ก า ศ บ า ง ป ู ) 

2.5 KM Paolo Hospital (โร ง พ ย า บ า ล เป า โล ) 30 Minutes to Asoke Interchange (BTS & MRT) 
4.5 KM Motorway9 (ท า ง ด ่ ว น ว ง แห ว น อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม ) e 40 Minutes to Siam Center 
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น ็ อ ต ด ิ ้ ง ฮิ ล ล ์ ส ุ ขุ ม ว ิ ท - แ พ ร ก ษา (650 เม ต ร จ า ก BTS แพ ร ก ษา ) 


เป ิ ด ท ํ า ก า ร เว ล า 10.00 - 19.00 u. http://nottinghill.origin.co.th/praksa/ 
ans u. http://not de origin.co.th/pral NOTTING HILL 


น ็ อ ต ต ิ ้ ง ฮิ ล ล ์ ส ุ ขุ ม ว ิ ท - แ พ ร ก ษา 
ใก ล ้ ร ถ ไ ฟ ฟ ้ า ว ิ ว ท ะ เล - แ ม ่ น ้ า 


เพ ี ย ง 1.49 ล ้ า น 


Free ค ่ า ใช ้ จ ่ า ย ณ ว ั น โอ น 5 ร า ย ก า ร 
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Promotion 1 Bedroom 
1. Pantry 2.Hob 3.Hood 4.Wardrobe 5.Air 9000 BTU 1 Unit (Living Room) 
6. Air Inverter 9000 BTU 1 Unit (Bedroom)" 
motion 1 
1.Pantry 2.Hob 3.Hood 4.Wardrobe(master Bedroom) 5.Wardrobe(small Bedroom) 
6.Air 12000 BTU 1 Unit (Living Room) 7.Air Inverter 9000 BTU 1 Unit (Bedroom) 





* เ ง ื ่ อ น ไข .: ~ 

1. เง ิ น ก อ ง ท ุ น ร ว ม 500 บ า ท / ต ร . ม . (ชํา ร ะ ค ร ั ้ ง เด ี ย ว ณ ว ั น โอ น ก ร ร ม ส ิ ท ธิ ์ ) / Sinking fund of 500.- Baht per sq.m. (one time payment only) 
2. ค ่ า บ ํ า ร ุ ง ร ั ก ษา ส ่ ว น ก ล า ง 35 บ า ท / ต ร . ม . (ชํา ร ะ ล ่ ว ง ห น ้ า 1 1) / Maintenance fee of 35.- Baht per sq.m. (Pay 1 year in advance) 

3. ค ่ า ธร ร ม เน ี ย ม ก า ร โอ น ก ร ร ม ส ิ ท ธิ ์ อ า ค า ร ชุ ด ผู ้ ซื ้ อ แล ะ ผู ้ ขา ย ชํา ร ะ ฝ่า ย ล ะ ค ร ึ ่ ง /Transfer fee paid equally with the developer 50:50 

4. ขอ ส ง ว น ส ิ ท ธิ ์ ใน ก า ร เป ล ี ่ ย น แป ล ง โด ย ม ิ ต ้ อ ง แจ ้ ง ให ้ ท ร า บ ล ่ ว ง ห น ้ า / โ ถ is price and conditions are subject to change without prior notice 
5. ขอ ส ง ว น ส ิ ท ธิ ์ ใน ก า ร ค ื น เง ิ น ท ุ ก ก ร ณี / This conditions are not refunded. 
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